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Sloopmelding Kadijk 1B, Venhuizen (SM172/242388) 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2015 een sloopmelding beoordeeld. 
De sloopmelding is voor het slopen van de wandbekleding en asbest dakplaten van de garage/schuur 
op het perceel Kadijk 1B in Venhuizen. 

Zienswijze, bezwaar of beroep 

Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen. 

Informatie over de sloopmelding 

Voor meer informatie over deze sloopmelding kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis. 
Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel, telefoonnummer: 0228-352 352. 
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